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XXV. De Athmofphara EleSirka Joannis 
Baptiftae Beccariae^ R. S. S. ex Scholis Pits 
ad Regiam Londinenfem Societatem f 
Lifailus. 



THEOREMA L 

Corpus B nullatenus ele$ricum y quod mergitar in at- 
mojfibera corporis A quoquotnodo eleBrici 7 dum com* 
municat cum Job, adipifcitur eleSlricitatem contra* 
riatn eleffricitati corporis A. 

RcadM^y i7rT7 $TO eledtronietrum, bacillus nempe 
i77°- f\ ex cera fignatoria fefquipedem longus, 
cujus extremo uni ne&antur ftamina duo ex lino fub- 
tiliffima (vulgo fiandrd) ut vix sequent unam vigefi- 
mam quintam lineae partem $ longa funto duo haec 
ftamina iineas viginti o&o circiter, & fruftulis diften* 
dantur ex fubere, aut ex charta quam tenuifiimis. 

Prehendo bacilli caput, & ftamina admoveo catena*, 
ut ipfam attingant; fi bacillus ficcitate fua, & tem- 
peftate ignem ele&ricum vere coerceat, ftamina difce- 
dent ambo in averfam a catena plagam, fient ambo 
ele&rica exceflu. 

Imo & fi eatenam non attingant, fi tamen mergan- 
tur fatis alte in atmofphaeram ipfius, haurient adhuc 
ejus eleftricitatem. 

Haurient 
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Haurient adhuc citius, & plenkts, fi, manente bacilli 
ficcitate, humefcant ftamina ; iterum haurient facilius 
ele&ricitatem urgentem, quam prementem $ dico 
autem urgentem^ quae novo conftanter ignis eledtrici 
motu invalefcit, aut inftauratur, ceu cum vitrum per- 
git fricari. Contra dico prementem^ quae, ubi inva- 
luit, non inftauratur fimiliten 

Itaque cum in atmofphaeram catenae praefertim 
prementem ele&rometri ftamina immitto, & tango, 
arrigunt fe, tenduntque re&a ad catenam, five antea 
penderent, five forte etiam difcederent a catena ; aut, 
fi erant jam arredla, diftenduntur adhuc magis. 

Dein, fi (lamina fie ta&a, femoto digito, relinquam 
in atmofphasra, turn digito iterum perfequar, fugi- 
unt a digito in partem averfam, nifi quatenus earn 
Jpugam remoratur dire&io in catenam, qui motus com- 
ponitur cum vi recedendi a digito. 

Si, ubi ftamina tetigi intra atmofphasram catena, 
catenam prehendo, dum hujus ele&ricitas perit, 
ftamina augent mutuam divergentiam, accedunt jam 
ad catenam, quae fit fatis proxima, aut ad digitum $ 
fed admota machina, quse fit ele&rica, ab ipfa difce- 
dunt 5 a qua etiam difcedunt, etfi a catena femo- 
veantur, antea quam ele&ricitas catenae perimatur. 

Quare duo ea ftamina cum tangerentur intra at- 
mofphaeram catenae ele&ricae exceflu, ek&ricitatem 
nancifcebantur, quam habet machina, fiebant elec- 
trica defeftu. 

Sed & digitus immifljis in atmofphaeram catena?, 
quamdiu in ipfa merfus manet, debet defe&u eledxi- 
cus evadere pariter, ac ftamina ; turn quod par eft 
ratio, turn quod paria edit effe&a. Quemadmodum 
enim eaftaminum ele&ricitas facit ipforum diverges 

tiamj 
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tiara j ita oifcefljo ftaminum a digico parem in hoc 
demonftrat ele&ricitatero. 

Si experimentum capiatur intra, atmofphseram 
machinae, obtingit ipfum fimiiiter $ ftamina, & digitus 
fiunt ele&rica exceflu, dempta ele&riciiate a machina 
ad machinam accedunt, aut ad digitumj allata ad 
eaten am ab ipfa recedunt.. 

Eadem experimenta commodity & expeditius ca^ 
piuntur in atmofphaeris phialae ad explofionem elec- 
trics* quam dum focius unco fuftentat, immitto ego 
eleftrometatim in atmofphaeram faciei exterioris rite 
indutae (ventrem phialae nominabo) tango ftamina 
merfa ; focius phialam ventre prehendit * ftamina 
refugiunt uncum, quem ambit atmofphaera faciei 
interiorisj turn pergo experiri. Tango ftamina 
merfa in atmofphaera unci y arrigunt ipfa fe ad 
uncum -, focius ventrem phialiae dimittit, uncum pre- 
hendit ; ftamina difcedunt a ventre. 

Quare univerfe id conftat $ corpus B, quod intra 
atmofphseram corporis A communicat cum folo, 
elefiricitatem adipifci contrariam eledtricitati corporis 
A ; videbimus enim experimenta eadem obvenire in 
deferentibus aliis corporibus fimiiiter ac in ftamini- 
bus, 

THEOREMA IL. 

Corpus B merfum in atmofphara corporis A exceffu 
eletfrici) dum cum job communicat \ fit ele£tricum defeflu, 

*• c< Id femper ago, ut quoties nnco experior, phiala ventre 
u prehendatur, quoties experior ventre, unco fuftineatur j qu« 
c< res Franklinianse theorise eft apprime confentanea* Interea 
iA cavendum ne phiala eodem tempore unco atire&etur, & 
w ventre,!' 

quod, 
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quod ignis ipfius disjiciatur m folum ab atmofphara 
eleBrica excejfu. Et corpus B merfum in atmofphcera 
corporis A deJeSlu ele£lrici y dum cum fob communicate 
Jit elcBricum excejfu, quod ignis a Job in ipfum Je ex* 
pandat contra ambient em atmofphceram eleSlricam 
defeBu. 

Cylindruni awum ex lamina ferrea ftamno imbuta 
claufum parte ima, fumma apertum, altum pollices 
quindecim, latum pollices fex cum dimidio dico 
puteum eleBricum*, quo quoties experior impofitum 
fuppono femper menfulae rotunda praelongo vitreo 

iulcro. 

Cylindrum ex ligno folido diametro lineas quin- 
decim, altitudine pollices novendecim conveftitum 
charta inaurata ex laqueari ftaminibus fericis ita fuf- 
pendo, ut axe fuo refpondeat axi putei eledrici, & 
diftet undique a peripheria, & fundo ipfius pollices 
quatuor, lineas fex ; animam putei dico. 

Rebus ita paratis,dextera afperiorem virgas metallic^ 
apicem dirigo in prominentem a puteo animse partem, 
Ixvz ventrem phialse comple&ens, admoveo uncum 
ipfius (ele&rica eft ad explofionem) ad latus putei j 
exfiftit fcintilla ab unco ad puteum 5 ftellula ab ani- 
ma putei emicat in apice virg® 5 haufto ab anima igne, 
fi quis eft, reliquo, anima eft eleftrica defedtu ab 
atmofphasra putei eledrici exceflu, J 11a repellit 
ftamina ele&rometri, quae tetigerint ventrem phiate, 
quaeque attrahuntur a puteo. 

Si digito demo exceffuiir a puteo, pergit anima 
cfle eledtrica defe&u; fi demo defeftum ab anima, 
pergunt ftamina effe defedu elecftrica, fed accedunt 
jam ad digitum, a quo intra earn atmofphaeram 
difccbant; ftamina cnim, utpotc fejun&a a folo ope 
n bacilli, 
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bacilli, manent eledtrica defe&u pereunte atmof- 
phaera ; quam eledxicitatem continuo amittit digitus, 
quippe qui cum folo communicate 

Itero experimentum ; fed adigo ad puteum ventrem 
phialae prehenfae unco. Emicat ex virga animae 
exhibita penicillus ; anima eft eleftrica exceflu ab 
atmofphaera putei ele&rici defeftu. Anima repellit 
ftamina eledrometri ele&rica ab unco phialae, quae 
puteus attrahit, &c. 

Quibus experimentis & primum confirmatur the- 
orema, & demonftratur hoc alterum. 

T H E OR E M A III. 

Corpus B merfum in atmofphara ekSlrica corporis A, 
quamquam intra earn nontangatur; tamen adipifcitur' 
eleBricitatemaliquam contrariam ekSiricitati corporis 
B ; fed lentius, prout eji accuratius fejunSium a 
folo. 

Sufpendo ele&rometrum, ut bacillus infiftat axi 
putei furfum produ&i, & ftamina quam proxime 
immineant oriipfius; turn unco phialae fcientillamim- 
mitto in latus putei ; ftamina continuo incipiunt, & 
pergunt divergere alteram ab altero, & difcedere 
ambo a digito eminus admoto. 

Porro vidimus in ea atmofphaera cle&rica 
exceflu digitum continuo evadere ele£trieum defeftu j 
itaque & ipfa, quae difcedunt a digito, ftamina> 
defeftu ele&rica fieri eft necefle. 

Re enim vera ftamina eadem,quamdiu merfa manent 
in eadem atmofphaera, difcedunt a ventre phial* 
ele&ricse defetiu. 

Vol, LX. O o Qua 
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Qua veto ratione fiant defe&u ele&rica, dum 
coercente fejunguntur bacillo, id hie pervidendum ; 
atque primo animadverto: raro admodum perfe&e 
coercere ete&ricum ignem ipfa ea corpora, quae ipfi 
huic muneri aptiffima perhibentur. Quod norunt 
omnes, qui in hoc experimentorum genere verfantur 
fatis famiiiariter. 

Addo deinde : ne turn quideni cum optime coer- 
cent, omnem omnino intercludere ignis ele&rici 
motionem. Funiculi ferici, quibus fufpendo catenam, 
columellae vitreae, quibus fulcio machinam, nudi fpe- 
culorum Franklinianorum rnargines, turn etiam, cum 
optime coercent, aliquam tamen contrahunt ele&rici- 
tatem. Scilicet ea fola ele&ricitatis pars, quae a 
medio deferente vi fua effundit feiri limites coercentis, 
atque in eos progrediens ad intervallum ipfi fuse vi 
proportionate, ordinatim decrefcit, ea, inquam, fola 
vim coercendi perficit, 

Quare dicendum : ftamina, quamquam bacillo 
fejun&a, pofle tamen ignem dimittere aliquem fuum 
vi atmofphaeras exceflu ele&ricae pulfum in partes 
aeris remotioris, aut in partes bacilli ipfius, ad quas aut 
atmofphaera omnino non pertingit, aut pertingit 
minus denfa, atque ea ratione eledricitatem aliquam 
tenuem invalefcere in ftaminibus. 

Tenuem, inquam, nam ftamina, quum primo 
moventur ab admoto digito, recedunt ; fed, ubi 
digitus accedit paullo propius, ipfum appetunt. Qui 
eft genius eorum corporum, quas eleftricitatem ha- 
bent quidem homologam, fed alteram habet mini- 
mam, alteram fatis magnam. 

Re enim vera ftamina ea ele&ricitate, quam con- 
trahunt fola immerfione, divergunt minus, quam ea, 

quae 
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quae invalefcit, darn tanguntur, illaque durat longc 
minus hac. Si manu puteum tango, & digito, con- 
tinuo adfum ftaminibus, affluunt ipfa adhuc ad digi- 
turn; ft digitum admoveo ftaminibus paullo tardius, 
haec jam haerent in nativa diredHone eledrricitate ea 
tepui prorfus deftituta, quam fervant validam extra 
ipfam eledlricam ataiofphaeram, cum ab attre&atione 
eontraxerunt. 

THEOREM A IV, 

Atmofphcera ele Sirica ftfefl eleSkricitatem homologam 

debiliorem demere a cor pore werjby & indere con- 

trariam. 

Experimentum capio alternatim unco, & ventre 
phialae tangendo latus . putei. Quod experimentum 
quoniam plurimas habere poteft, & pro atmofphatrafc 
varietate, & pro tentamiue vario, dtfferentias, ipfum 
primo tribuo in partes fuas, notaturus deinde diveribs 
partis cujufque modos. 

Itaque I. Dum unco tango latus putei, ftamina 
imminentis ele&rometri divergunt. II. Cum dein 
puteum tango ventre phialae, ftamina conveniunt. 
III. Mox iterum divergunt. IV. Si iterum tango 
unco, ftamina fimiiiter. conveniunt, iterum mutuo 
difceffura.. 

Atque de prima quidem experimenti parte di&um 
eft fatis in theoremate proximo ; quomodo difcedant 
ambo ftamina alterum ab altero, atque ambo a digito, 
& a phiala; quo limite concludantur eae difcefliones $ 
qua eileiantur caufa. Atque eadem, quae de his 
phajnomenis explicuimus, quae obtinent, cum ftamina 
primo divergunt, de fimilibus funt. intelligenda, quae 

O o 2 inno~ 
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itmovantur, cum iter urn divergunt, poftea quam jam 
femel, aut iterum convenerunt. 

Quare id unum hie eft reliquum, ut de msdis 
dicam, queis ftamina conveniunt, cum mutantur im- 
miffae antea in puteum eledricitates. Qua in re varias 
omnino pro variis adjundis oboriuntur differentiae. 

Nam, fi ftamina validiorem hauferint defedus 
eledricitates, dum primo in athmofphsera merge- 
bantur unco excita, cum poftmodum eledrieitas de- 
fedus ventre phials repente immittituf in puteum, 
turn ftamina defectum fervantia fuum, ceu corpora 
fimiliter eledrica, refpuuntur a puteo, furfum effe- 
runtur in adverfam ab ore ipfius plagam, eredaque 
fufpenduntur, & fufpenduntur tanto diutius, quanto 
magis cohibens eft bacillus. 

Quandoque (id autem praefertim fit, cum ftamina 
adaliquam inos putei merguntur altitudinem) ftamen 
alterum arrigit fe, furfum manente altero depreflb, 
quafi accommodent fe igni eledrico aptiffime tranfve- 
hendo, qui denfior eft in locis puteo propioribus, 
rarior in remotioribus* 

Quum ftamina aut ambo, aut eorum alterum, quod 
unum furfum rejedum fit, defcenderunt deorfum, 
pergunt divergere, nee conveniunt, nifi lente admo- 
dum, & ventre phialae urgendo femper latus putei, 
quo manens validior defedus putei defedum denique 
perimat ftaminum debiliorem. 

Atque cum itafe habetexperimentum, turn ftamina 
five fint adhuc ereda, five jam defcenderint, femper, 
antea quam conveniant, aceedunt addigitumj nam 
manent eledrica defedu, interea dum digitus in at- 
mofphaera eledrica defedu eft exceffu eiedricus. 

Pro 
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Pro adjundis contrariis, contraria funt effeda; 
videlicet, fi ftaminibus debilem atmofphaera unco 
excka intulerit eledricitatem defe&us, neque illatara 
bacillus fatis apte coerceat, turn, admoto ventre 
phialae, ftamina continuo conveniunt, atque iterum 
divergunt. Imo plerumque, praefertim in ore putei, 
ne conveniunt quidem, fed vix aliquantulum, & ad 
momentum temporis minuto divergentiae angulo, 
ipfum iterum augent; fcilicet momento temporis 
perit atmofphaera exceflus, & invalefcit atmofphaera 
defedus, qua? debilem defedus eledricitatem perimit 
in ftaminibus fatis alacriter, immittitque continuo all- 
quam exceflus eledricitatem. 

Sed & his adjundis commode fatis experior theo- 
rematis veritatem: nam turn filum ex lino nedo 
lateri putei longum fefquipollicem, atque huic admo- 
vendo phialae ventrem, id affeqaor, ut lente fatis* ac 
pedetentim pereat eledricitas exceflus in puteo, & 
defedus in ftaminibus, mox lente eledricitas defedus 
in puteo, & exceflus in ftaminibus invalefcat. Quo- 
rum primum dum fit, pergunt fila difcedere a digito, 
fed ufque, & ufque minus. Dum enim minuitur 
ufque, & ufque magis eledricitas exceflus in puteo, 
minuitur eledricitas defedus in digito, & in ftamini- 
bus, pro quo decremento difceflionem ftaminum a 
digito decrefcere oportet. 

Imo id plerumque accidit, ut, antea quam ftamina 
prorfus conveniant, convolent ad digitum j etenim 
eledricitatem atmofphaerae putei, necefle eft perire 
omnem, anteaquam omnem, quam ex ea hauferant 
ftamina defedus eledricitatem, prorfus amiferint. 

Poftea quam ftamina convenere ad nativam gravium 
diredionem, turn ex invalefcente eledricitate defedus 

in 



in puteo oborkur exceffus in ftaminibus * ipfa iterum 
divergunt, quemadmodum principio divergebant ab 
ele&ricitate defedtus fua* quse exfiftebat ex exceffu in 
puteum immiflb* 

Quod fi iterum unco, mox iterum ventre phialae 
alternatixn urgeatur puteus, alternatim ftamina .acce- 
dunt, difcedunt, atque ita ofcillantur, quemadmodum 
expHcui, prout immitrae antea ek&ricitates pereunt, 
invalefcuntque contrariae. 

THEOREMA V. 

I. Corpora fatis alte merfa intra cavitatem fatis ar&am 

carports deferentis, quamdiu ab omni exteriore corpore 

funt accurate fejun&a> ele&ricitatem nullam contra- 

hunt ab ekBricitate, qua immittitur in corpus 

deferens cavum, nee qua tmgunt faciem cavitatis y 

nee qua intra ipfum fufpenduntur difjita ab ipjius 

facie. II. Qua fufpenduntur intra cavitatem diffi- 

ta ab ipjius facie ', quam primum communicant cum 

corpofe exteribre^ adipifcuntur eleSiricitatem contra- 

riam eletfricitati immiffa in corpus cavum % & pro* 

portionalem capacitati corporis exterioris, quo cum 

communicant; HI. Atque turn folum aqualis pars 

ekSiricitatis immiffa in corpus cavum, explicat fe 

in jaciem interior em cavitatis, & in corpora, qua 

ipfam tangunt \ ceu in partes ejus faciei. 

Cavitas putef noftfi fatis ar£ta eft pro hoe infti- 
tuto, praefertim fi phiala fit valide ele&rica, quo 
validam in ipfo excitet ele&ricitatem ; atque corpora 
in ejus cavo fatis alte merfa erunt, fi deprimantur infra 
dimidiam altitudinem ipfius. 

Primo 
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Primo itaque imo lateri cavitatis ne&o tenuiffimum 
ftamen, ut juxta ipfum pendeat; chartulam hoc 
faabet annexam, quo cerni poffit. 

Turn ele&rometrum demitto, cavens antea, ut 
ficciffimum fit; atque ideo tempeftate experior 
ficciflima, pratereaque bacillum eledxometri igni 
admoveo. 

Rebus ita comparatis, puteo ipfi etiam aecuratiffime 
feparato fcintillam immitto unco; mox aliam ventre 
phialae elicio validiorem, aliam unco immitto, ventre 
elicio aliam ; atque ita deinceps* 

Qg» dum fiunt, introfpicio diligenter ; neque 
interea nutant quidquam aut ftamina eledtrometri, 
aut ftamen aliud puteo nexum. Imo haec lateri putei 
admota ipfum non appetunt. Videlicet nulla in 
ftaminibus ele&rometri, nulla in ftamine putei, nulla 
in ima ipfius facie interiore cernitur eledtricitas. 

Itero experimentum ele&ricitates in puteum im- 
mittens lente, & pedetentim •, uncum nempe, mox 
ventrem phialae admovendo perbrevi lineo flaming 
quod exterius eft puteo nexum ; fimiliterque tran- 
quilla manent omnia : nulla in ftaminibus ele&ro- 
metri motiq, nulla in ftamine putei, nulla ftaminura 
eledtrometri ad puteum propenfio. Porro, quando 
ftamina elearometri fuftinebantur in ore putei, quod 
aliquam ibi contraherent ele&ricitatem a putei elec- 
tricitate, divergebant, & a mutata in contrarium 
eleftricitate putei, conveniebant, atque iterum di- 
vergebant. 

Itaque, quoniam nunc fufpenfa ftamina in ima putei 
cavitate nullatenus commoventur, nec'ab immiffa, nee 
a dempta ele&ricitate, neque a mutata in contra- 
rium; 
5 
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rium 5 liquet ele&rfcitatem ipfa contrahere omnino 
jnullam. 

Re enim vera poft immifiam, & mutatam utlibec 
putei ele&xicitatem, demo omnem $ ftamina continuo 
extraho, digitum nullatenus appetunt meum, nifi 
forte ele&ricitatem inde contraxerint aliquam, quod 
bacillus, aut aer non eflent ficciffimi; quod cum fit 
ftamina ele&ricitatem refpondentem oftendunt, fed 
contrariam putei ele&ricitatu 

Adde, demerfa eledxometri ftamina nedum elec- 
tricUatem acquirere ullam ab eledtricitate putei ; fed 
ne mutare quidem ullatenus, fi quam habebant 
antea. Unco, aut ventre phialas tango ftamina elee- 
trometri ; turn divergentia fufpendo in ima, & media 
putei cavitate, puteum exterius tango ventre, turn 
unco, iter urn ventre, iterum unco, &c. ftamina elec- 
trometri non nutant, tenent divergentiam fuam. 
Demo a puteo inditam, fi qua eft refidua, ele£trici* 
tatem y ftamina extra&a pergunt divergere fimiliter. 
Si principio ta&a funt unco, uncum j fi ventre phialse, 
ventrem pergunt refugere. 

Scilicet ele&ricitas ftaminibus ele&rometri principio 
illata, nullatenus mutatur ab illata, ne contraria qui- 
dem, in puteum ele&ricitate** 

* " Quae quura prime fum expertus excurrebat mihi animus 

** ad propofitionem Princ» Newt. num. feptuagefimam : fi 

*< ad fphaericae fuperficiei pun&a fingula tendant vires, sequales 

* c centripetrae decrefcentes in duplicata ratione diftantiarum a 

** pundits, dico, quod corpufculum intra fuperficiem conftituturn 

u his viribus nullam in partem attrahitur 5 porro in infiniti cy- 

<c lindri cavitate, quemadmodum in fphaera cava fimiles funt quae 

€< ad verticem opponuntur evanefcentes pyramides; fimiles etiam 

" in cylindro finito, quae pertingunt ad oppofita cylindri latera. 

4t Quo ex principio demonftratio conficitur pro fphaera cava. Sed 

" de his alia*." 

Sed 
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Sed ne in intcriorem quidem, & imam putei Faciem 
patet, quae in ipfum immittitur, ele&ricitas : cilin- 
drum cavum, claufum undique, rotundata bafium 
perimetro altum pollices duos, tres latum, fufpenfutn 
ftaminibus fericis tribus (fitulam dico), dimittoin pu- 
teum (in quern aut unco, aut ventre phialae, ant antea 
immifi, aut immitto poftmodum ele£lricitatem), ut 
tangat fundum ipfius, aut non tangat; turn re<5ta 
extraho juxta pxem ipfius; exploro digito, manu 
inverfa, aut etiam genaj fcintilla nulla; admoveo 
alias eleftrometri fila ; vix commoventur, & plerum- 
que omnino non commoventur. Interea tamen, fi 
fitulam hanc ineptiffimam ele&ricitati haurendas ex 
interiore putei capacitate puteo admoveo exterius, fit 
eledrica primo, fcecundo, tertio, ut femota fcintillam 
aut acceptam a puteo reftituat omnino fenfilem, aut 
immiffam in puteum recipiat*. 

Sed faciamus jam aptam eledxicitati hauriendas 
ineptam ha&enus fitulam ; demitto ipfam rite ftami- 
nibus fericis fufpenfam in imum puteum, fed ne 
puteum ipfa tangat. Tango ego ipfam virga metallica 
in os putei (eledlricitate hie imbutus fupponitur) im- 
mifla; fcintillam virgam inter, & fitulam emieantem 
cerno, audio ; rem elata fitula digitum pungit mihi. 

Experimentum itero; fitulae ta<fta2 intra imum pu- 
teum moxelatae admoveo ftamina ele&rometri elec- 
trici ab unco phialas ; fi puteus eledxicus erat ab unco, 
ftamina ele&rometri fitulam appetunt, quo refugiant* 

* '« Horum, quae profero experiraentorum, hoc unum meum 
"non eft; fed narratur a D. de Saufliire in thefibus, quas 
" Geneva edidit, anno 1767, de re eleflrka* Qui fibi narra- 
€6 turn teftatur a civibus Genevenfibus, ipfifque narratum Londini 
< c a Franklinio." 

Vol, LX m P p eledrica 
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eledrica base fint oportet a ventre phialae ; et vicifllm* 
fi puteus erat eledricus a ventre, ftamina eledrometri, 
ut refugiant fitulam, ab unco debent effe eledrica. 

Quare fitula fufpenfa in ima cavitate putei turn fit 
eledrica, cum communicat cum corpore exteriore; 
fed eledricitatem turn adipifcitur contrariam eledrici- 
tati immiflae in puteum. 

Atque hoc in experimento fitula eledricitatem 
contrahebat vividam, quod communicaret cum folo; 
e folo enim metallica virga ipfam ego attingebam. 

Repeto experimentum : attingens ego ipfam fcamno 
infiftens cohibenti $ fit eledrica, fed multo minus. 

Repeto; fed virgam longam pollices ododecim 
bacillo teneo ex cera fignatoria adfixo fummo capiti 
ipfius; fcintillam non cerno, non audio. Stamina 
eledrometri praedka eledricitate contra ria eledricitatt 
putei refugiunt quidem a fitula; fed refugiunt parum 
admodum pro modica fitula eledricitate, quae nempe 
modicae refpondet virgae metallic^ capacitati. 

Ea oftenduntur omnia ftaminibus eledrometri 
demerfis, quae cum virga metallica attingo, continuo 
diyergunt, & intra cavitatem putei refugiunt deinde a 
virga, quae nempe parte ftia ima quemadmodum 
ftamina eledrometri, ekdricifcatem contrahit contra- 
riam eledricitati putei. 

Si ftamina eledrometri demittantur in puteum 
ekt|rica, adeoque djvergentia, turn puteo indatur elec- 
tricitas j fi haec fit homologa eledricitati ftaminnm, 
ipfa immiflam virgam appetunt, conveniunt; iterum 
tada virgam refugiunt Sin eledricitas putei fit con- 
traria eledricitati ftaminum, ftamina etiam principle 
immiflam virgam refugiunt ; fed ubi ipfa aflequor, 
divergunt adhuc magis, 6c virgam refugiunt longius. 
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Sed id nunc oftendendum, dum contraria elec- 
tricitas eommunione cum corpore exteriore excitatur 
in corpore fufpenfo intra imam cavitatem putei, 
interea proferre fe e perimetro interiore & imo putei, 
&c in corpora, quae ipfum tangant, portionem ele&ri- 
citatis in puteum immiffe. 

Virgam metallicam bacillo tenens ex cera fignatoria 
admovco ftamini, quod pendet juxta imum putei 
latus; hoc illam appetit; appetit alacrius, fi virgam 
ipfam manu tango, quod eleftricitas contraria invalef- 
cat yivldior. in parte virgse demerfa, & viv-idior pariter 
propria putei eledtricitas prodeat in nexum ftamen. 

Sed in hoc experimento aliqua manet fufpicio, ne 
ftamen ele&ricitatq moveatur fola, quas gignitur con- 
traria in merfa virgae parte; agedum experimento 
rem conficiamus. Situlae hadtenus adhibitae ftamini- 
bus fericis tribus fubnedro iitulam aliam aequalem, & 
fimilem ut inferior hasc diftet ab ea fefquipollicem 
circiter. Turn demitto ambas in imum puteum, ut 
inferior fundum attingat, fuperior fuam teneat ab in- 
feriore fefquipollicis diftantiam. Immitto, demo, 
inverto eledtricitates in puteum immiffas, turn iitulas 
extraho juxta axem putei, quin communicarint cum 
ullo corpore exteriore; tentatae quomodolibet, riullam 
pras fe ferunt fatis fenfilem ele&ricitatem. 

Repeto experimentum ; fed ubi fitula inferior jam 
fundum tangit, immiffa metallica virga tango fuperio- 
rem; profilit fcintilla; dempta virga, elevo iterum 
fitulas; extra&ae flint ambas ele&ricse; fed inferior 
eleftricitatem habet homologam ele&ricitati in 
puteum immiffe, & debilem admodum; fuperior 
contrariam, atque validam. 
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Nempe e facie interiore, & ima putei prodit elec- 
tricitatis propria; pars aequalis ele&ricitati contrariae, 
quae ob immiflam virgam excitari poteft in firpla fu~ 
periorej fed haec in fitula fuperiore contraria elec- 
tricitas eft valida admodum, quia fola refpondet, & 
aequatur ele&ricitati toti, quae prodit e tota interiore 
putei facie ; ele&ricitas ilia in fitula inferiore eft longe 
debilior, quia fitulse inferiori contingit fola portio 
ele<5fericitatis propriae putei, quae proferebat fe ex tota 
interiore, & ima putei facie, cujus faciei modicam par- 
tem conftituebat fitula inferior** 

Portionem autem ele&ricitatis propriae putei re- 
fpondentem toti contrariae ele&ricitati, cui virga me- 
tallica facimus aditum, ut ineatin fitulam fuperiorem* 
portionem, inquam, illam explicate, fe ex tota interiore 
ima putei cavitate, vel inde liquet, quod, quo tempo- 
re -attin-gitur fitula fuperior, eodem ftamen nexun* 
interiori, & imo putei lateri difcedit a latere ipfo. 

COROLLARIUM I. 

Porro pro re hac non alia inter- faciem interiorem,. 
& exteriorem putei intercedit differentia, nifi quod 
fpatium ilia comprehenfum concludatur undique alv 
atmofphaera cle&rica ambiente puteum exterius, & 

* <c Atque hsec contrariarium in vicinis fitulis ek&ricitatum 
cc differentia facit, ut eautione opus fit aliqua pro iis explo- 
" rand is ; fuperior enim longe attrahk ftamina ele&rometri, 
* c queis immifTa fit ele&ricitas bomologa immiffa in puteum^ 
4< quae ut inferior fitula repeHar, admovenda funt imae ipfius 
<c bafi ; £i vis, ut fitula inferior repellat. undique ftamina homo- 
* c logae ele&ricitatis, demenda eft primum ele&ricitas a fitula 
" fuperiore.'* 
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fuperius; contra in fpatium ambiens faciem putei 
exteriorem patet quidem pndique eleftrica atmof- 
phaera, fed quae finitur in aerem nullatenus eledlri- 
cum. Itaque hinc repetenda eft caufa, quamobrem 
corpora merfo in interiore, & ima putei cavitate 
nullam imbuant eleftricitatem, quam imbuunt cor- 
pora merfa in facie exteriore aut in ore putei. Re 
enimvera puteum confeci exchartainaurata defcripto 
aequalem, & fimilem, fed qui ftaminibus fericis ex- 
plicatur. Quod cum fit, ele&ricitas hifcit aequalis ex 
utraque ipfius facie, & aequaliter contrariam eledlri- 
citatem affe&ant corpora, quae in atmofphaera mer- 
guntur faciei utriufque. 



COROLLARIUM IL 

Scilicet ignis redundans patere poteft in atmof- 
phaeram ele&ricam circa exteriorem putei faciem, 
poteft ingeri in faciem aeris attigui, quod vibrare 
poflit nativum ignem ex confequentibus aeris ftratis 
in ftrata ufque, & ufque confequentia, aut etiam in 
folum, aut in merfa quaevis corpora deferentia. Con- 
tra ejufdem ignis redundantis pars nulla patere poteft 
in aerem attiguum interiori putei cavitati, quod is 
aer urgeatur undique aequaliter abs igne redundante 
exterius fuperius conftituente ele&ricam atmofphae- 
ram. Unde 9 quando ignis nativus disjici nullo mode 
poteft ex eo aere interiore, ne ullus quidem redun- 
dans ignis poteft addi ftrato aeris attiguo interiori 
iaciei. 

COROL- 
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COROLLARIUM III. 

Ratio ele&ricitatis, qua? defe&us dicitur, videtur 
eadem: abs aere attiguo faciei exteriori putei ignis 
aliquis nativus fubduci poteft, quod in ftrata confe- 
quentia confluere ppffit ignis nativus (quoad aeris ad 
ignem ele&ricum habitudo patitur) a ftratis ufque, & 
ufque remotioribus, aut etiam a folo, aut a corporibus 
deferentibus. Contra a facie aeris attigui faciei in- 
teriori putei ignis nativi fubduci nulla pars poteft, 
quod is aer ab atmofphaera fuperius, & undique 
exterius puteum ambiente follicitetur aequaliter, ut 
ignem nativum deponat fuum. Unde, quando" ignis 
redundans affluere nullo modo poteft ad aeris partes 
remotiores, ne ulla quidcm nativi pars demi poteft ex 
aere attiguo. 

COROLLARIUM IV. 

Cui explicationi ne quid fubfit minus certum, earn 
non aliter intelligendam volo, quam quod experientia 
poftulat : qua conftat. I. Ignem redundantem ex- 
plicantem fe circa faciem exteriorem corporum, id 
eniti, & plane effi cere, ut ignem nativum disjiciat a 
corporibus merfis in ftratis confequentibus. II. Ignem 
nativum demptum abs aere attiguo faciei exteriori 
corporum id praftare, ut ignis redundans confluat in 
corpora merfa in ftratis confequentibus. III. Ignem 
redundantem explicare fe nullum in aerem attiguum 
interiori, &; imas putei faciei, nifi quatenus per com- 
munionem cum corporibus exterioribus tantumdem 
ignis poflit disjicere a corporibus merfis in eo interiore 
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aere. IV. Ignem nativum demi nullum abs aere 
attiguo interiori, & imae putei faciei, nifi quatenus 
fantumdem ignis reduiylantis poffit confluere in cor- 
pora merfa in eo interiore, fed remotiore aere. 

COROLLARIUM V. 

Jamvero nonne pori corporum funt veluti totidem 
minimulae evanefcentes noftri putei cavitates, quse 
aptas fint quidem igni eledlrico tranfvehendo, cum 
patet ipfi via ad alia corpora (aut potius ad aerem 
corpora alia ambientem), ceu cum ex ima cavitate 
putei fcintilla profilit ad virgam, aut ad digitum 
irnmiffum ; fed nullum in fe admittant igneta redun- 
dantem, nullam deponant nativi ignis partem, & 6x- 
ceffum totum, aut defectum contineant in facie ex- 
teriore corporis ? 

COROLLARIUM VI. 

In hac hypothefi intelligitur, quomodo corporum 
ek&ricitas fuperficiebus corporum, non nlaffis re- 
fpondeat: quam Franklinii opinionem anno 1753, 
confirmabam j ipfaque haec res hypothelimillam plane 
videtur expoftulare. 

COROLLARIUM VIL 

Praeterea, fi pori corporum ullam imbuerent elec- 
tricitatem, cum litulam demitto in fundum putei,, 
turn maxime imbuerent aliquam; feu ele&ricitas 
effufa in poris putei, & ilia etiam, quae atmofphaeram 
exteriorem confUtuit, effunderit fe ad aequalitatenx 
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in poros fitulas ; eaque in fitula extradta pateret ; 
nam tamen a puteo iatis alto ar&oque, fitula accurate 
parata (infolata), haurit nullum. 

COROLLARIUM VIIL 

Adde : corpus deferens parte una fua ele&ricita- 
tem habere pofle aliquam, dum alia habeat nullam, 
aut etiam contrariam. Ceu evenit cum e folo manum 
ego unam immitto in atmofphseram catena, atque 
aliam in atmofphaeram machinae ingero. Similiter 
cum e fcamno ele&rico manum unam immitto in 
fundum putei, ilia, & brachio, qua parte mergitur in 
atmofphsera putei, fum eledlricus defe&u, parte 
reliqua corporis fum ele&ricus exceflu ; fci licet in 
aerem puteum interius ambientem expandere fe poteft 
exceflus puteo immiflus, quia ex aere remotiore ma- 
num ambiente disjicere poteft tantumdem ignis in 
aerem ambientem corpus reliquum extra puteum 
conftitutiim j atque hx contrariae eledtricitates, quem- 
admodiirn experiendo pervidi, funt inverfe (quod 
res plane poftulat) uti partes, ad quas pertinent. 
Nempe eleftricitas defe&us in manu tanto vividioreft 
electricitate exceflus in corpore reliquo, quanto latius 
patere debet circa corpus reliquum ignis, qui in hujus 
ambitum disjicitur abs ambitu manus. Similiter cum 
fitulam demiflam ad imam putei cavkatem attingo 
virga metallica, fitula extrada modicum habet de- 
fectum (puteus hie ponitur femper ele&ricus exceflu) 
virga, quam teneo bacillo cohibente, modicum habet 
exceflum, 
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COROLLARIUM IX. 

Eamdem hypothefim poftulare videntur experimenta 
Cantoni adje&a experiments Franklinii. Eamdem, 
pulcherrimum Franklinii experimentum dc atmof- 
phaera explicante fe circa catenam, quae evolvitur e 
fypho vitreo. Eamdem, experimenta ilia mea, quae 
fcribebam in feptima ad Beccarium epiftola de elec- 
tricitate, quam appellabam aeream, quod ipfam 
effunderem late in aerem, vaporofum, cujufmodi aer 
eft, qui in claufis conclaviis halitus imbuit a camino, 
a fornacula, aut eos etiam, qui expirant plurimi a 
corpore humano. Porro affequor quamfacillime elec- 
tricitatem hanc aeream fumum exCitando ex thure in 
medio conclavio. Turn urgendo eledtricitatem ca- 
tenae, obfervo ; I. ftamina ele&rometri, quandiu 
bacillo ficciffimo fejun&a manent a corpore omni, vix 
divergere; II. accedere ad digitum admotum defe&u 
ele&ricum; III. Attredtata, divergere mutuo, & 
difcedere & a digito, & a ventre phialae. 

COROLLARIUM X. 

In hac hypothefi facere ele&ricum exceflu corpus 
deferens idem erit ac immittere ignem eledtricum 
nativo copiofiorem in aerem attiguum, fed ut is vibret 
ignem nativum ex ftratis confequentibus. Facere 
eledtricu-m defedtu idem erit ac demere ignem na- 
tivum ex aere attiguo; fed ut ignis redundans con- 
Buat in ftrata confequentia. 
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COROLLARIUM XL 

Itaque ipfa aerea eledlricitatis affe&io pertinet 
jam ad affe&ionem, quam in vitro invenit Frankli- 
nius, quamque in talco, in fulphure, in pice, in colo- 
fonio, in refinis, in corporibus nempe omnibus fatis 
apte cohibentibus demonftravi conftare eamdem. 
Scilicet, quemadmodum corpora cohibentia alia, ita 
& aer corpus fluidum ipfe quidem, fed & cohibens, 
quoad fua patitur fluxilitas, dum admittit ignem 
redundantem in facie fua attigua corpori, quod dicitur 
excefTu eledxicum, nativum vibrat e ftratis confer 
quentibus ; & dum exuit nativum ex facie fua attigua 
corpori defe&u ele&rico, redundantem allicit ad ftrata 
confequentia; imo (quod analogiam confirmat) aer 
non admittit redundantem, nifi nativum vibret ex- 
pofito ordine, nee exuit nativum, nifi alliciat redun- 
dantem. 

COROLLARIUxM XIL 

Hinc fcintilla omnis genus efle videtur imperfedas 
explofionis; cum digito fcintillam cieo ex catena, 
ignis redundans ex facie aeris attigui catenae init in 
digitum 5 intereaque ignis nativus, qui vibrabatur ab 
eo igne redundante in ftrata confequentia, refluit in 
fua loca per minimula, ad quae vibrabatur intervalia^ 
cum fcintillam digito immitto in machinam, ignis 
nativus affluit ad attiguum aerem, atque ignis, qui 
affluxerat per minimula intervalla in ftrata confe- 
quentia refluit ad loca fua. 
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COROLLARIUM XIIL 

Certe, cum digitum mergo in atmofphaera catenae, 
jam ignis abs aere digitum ambiente vibratur in digi- 
tum, antea quam ignis redundans in acre attiguo 
catenas appellat ad digitum* Cum mergo in atmof- 
phaera machinae, ignis nativus digiti effundit fe ia 
aerem digito ipfi proximum, anteaquam pertingat ad 
machinam; quae etiam res impedit, ne dire&io 
fcintillae cerni pofiit. 

COROLLARIUM XIV. 

Univerfe vi ele&ricitatis B non accedit ad A, nifi 
quatenus A & B aut habent eledtricitates contra- 
rias, aut alterum alteri immittit contrariam fua?. 
Sic bra&eolae impofitae ficciffimis ex vitro ex refina 
ftratis non advolant ad catenam, quam appetunt 
quamprimum digitus fupponitur iis ftratis contra 
bra&eolarum loca. Turn enim bra&eolas deponunt 
nativum ignem in attiguam vitri faciem, quando op- 
pofita poteft immittere fuum in digitum ; quod ex- 
periendo cognovi : nam bra&eola vix diicedebat a 
vitro, diftra&a flamine ferico, ne catenam affequere- 
tur, inveniebatur defedtu eleftrica. 

COROLLARIUM XV. 

Id ipfum vidi in tseniis. Taenia ferica B nullate- 
iius eledtrica, fed ficciffima ab igne pendet juxta na- 
tivam dire&ionem prope taeniam fociam vehementer 
eledtricams neque haec illam appetit ullatenus ; fed 
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cum B poteft dimittere ignem fuum (fi A fit exceffu 
eledirica) in proximum deferens corpus, turn demum 
accedit ad A, ipfique adhseret. Qua in coitione re- 
dundans in taenia A ignis fundit fe in taeniam B pro 
contraria hujus ele&ricitate ; fcilicet contrariae tseni- 
arum eledtricitates pereunt quatenus aequales j fed 
permanet ad tempus aliquod difpofitio fridtione, aut 
aliter immiffa, qua, dum taeniae disjunguntur, A & B 
vindicantfibi mutuoilia exceflum, haec defedtum fuum 
priftinum. Quam difpofitionem nominabam elec- 
tricitatem vindicem in epiftola ad Franklinium eo 
nomine infignitam. 

P, S. A data ilia ad Franklinium epiftola pervidi 
poftmodum eledlricitatem vindicem in vitris incrpere 
etiam ante explofionem. Efto exemplum : duo vitra 
jundtim eledtrica, cum principio disjunguntur, antea- 
quam tangantur ullatenus, amittunt partes aliquas 
eledtricitatum, quas habent in faciebus, quae disjun- 
guntur, feu quae mutuo denudantur. Quare vitrum 
quodque in facie utraque eledlricitatem demonftrat 
congruentem externae faciei fuae. Atque ita femel, 
bis & ter accidit ; fed eleftricitatis partes, quas a- 
mittunt vicibus confequentibus, funt ufque, & ufque 
minores. Plerumque, cum quarta, aut etiam tenia 
disjunguntur vice, elediricitates ex disjundtione jam 
demonftrant nullas in faciebus oppofitis ; feddeinceps 
incipiunt oftendere jam aliquas, & contrarias iis, quas 
principio demonftrabant, quam vis retineant adhuc 
vim explodendi, nee fint attre&ata fim-ul in oppofitis 
faciebus. Scilicet vitrum quodque incipit jam elec- 
tricitatem oftendere congruentem interna? fuae faciei, 
quae disjundtione denudatur. Atque ita pergunt vitra 

poft 



poft explofionem quam diutiffime vindicare fibi dec- 
tricitates eafdem ex disjun&ione, conjun&ione & 
attreftatione amiflas. 

Ad earum vero ele&ricitatum mutationem quod 
attifiet, quae fit ex inverfione vitrorum, res mihi certo 
conftat, quoties invertuntur vitra ambo fimul ; fed, 
cum invertitur folum vitruto tenuius, inverfio elec- 
tricitatum quandoque non obtinuit ; quod qui fiat 
perfequar brevi, fufam, quam vindex ele<3ricita& 
poftulat, proferendo tra&ationem. 

Taurini, 26 Fcbruarii, ijfigj 
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